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DZIENNIK RZĄDOWY 
WIELKIEGO KSIĘSTWA 


KRAKOWSHKIEGO. 


W Krakowie dnia 25 Października 1853 r. 


Ner 677. [524] 


DYREKCYJA OGÓLNA SZPITALI MIASTA KRAKOWA. 

Na urządzenie nowćj podłogi w łazience dla Chorych w Szpitalu 
Braci Miłosierdzia, danie rynny do odprawadzania wody z wanny, i prze- 
brukowanie ścieków w podworcu wewnątrz gmachu szpitalnego, wedle 
kosztorysu przez C. K. Budownictwo pod dniem 3 Września r. b. spo- 
rządzonego, wykazującego szacunek tych robót na ZŁR. 85 kr. 58 m. k.; 
Dyrekcyja Ogólna zawiadamia Publiczność, iż na wypuszczenie w przed- 
siębiorstwo wykonania takowych, odbędzie się w Jéj Biórze na dniu 
4 Listopada r. b. licytacyja in minus przez sekretne deklaracyje, od ceny 
powyżćj ustanowionćj. Przystępujący do licytacyi tego przedsiębiorstwa 
mają w deklaracyach swoich podług wzoru niżćj podanego, napisanych, 
wyrazić liczbami i literami cenę, rozumić się niższą od powyżćj ozna- 
czonćj, za jaką kto przedsiębiorstwo rzeczone uskutecznić zobowiąże się, 
i takowe w miejscu i czasie do licytacyi wskazanych, Wadium zaś ZŁR. 
9 m. k. w Kassie Głównćj Szpitala Braci Miłosierdzia złożyć; inne wa- 
runki tego przedsiebiorstwa, tudzież kosztorys, w miejscu gdzie licytacyja 
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odbędzie się, każdego czasu w godzinach kancellaryjnych odczytacć mogą. 
Kraków dnia 15 Października 1858 r. 


Za Prezydującego WasiLEwSki. 
Sekretarz Tyralski. 


Wzór Deklaracyi. 

Na skutek Owieszczenia Dyrekcyi Ogólnćj Szpitali M. Krakowa 
Reskrypiem z dnia 15 Października r. b. do Nru 677 wydanym, ogło- 
szonego, składam niniejszą dekłaraycją, mocą którćj obowiązuję się 
urządzić nowa podłogę w łazience dla Chorych w Szpitalu Braci Miło- 
sierdzia, dać rynnę do odprowadzania wody z wanny i przebrukować 
ścieki w podworcu wewnatrz gmachu szpitalnego stósownie do koszto- 
rysu przez C. K. Budownictwo pod dniem 3 Września r. b. sporządzo- 
nego za ZIR. N. N. m. k.; przyczém domieszczam , że warunki licytacyi 
odczytałem, te przyjmuję i Vadium ZłR. 9 m. k. w Kassie Szpilalnej 
złożyłem. 

Ner 678. DYREKCYJA OGÓLNA SZPITALI. [525] 

Na skutek rapportu Rady Szczegółowćj Szpitata Braci Miłosierdzia 
pod dniem 26 Września r. b. do Nru 190 zdanego, iż potrzeba jest 
w gmachu szpitalnym urządzić pompe wedle kosztorysu przez C.K. Bu- 
downictwo na dniu 7 Września r. b. sporządzonego, wynoszącego ZłR. 
118 kr. 36 m. k.; — Dyrekcya Ogólna zawiadamia Publiczność, iż na 
wypuszczenie w przedsiębiorstwo wykonania tćj fabryki, odbędzie się 
w Jéj Biórze na dniu 4 Listopada r. b. od godziny 1itćj do iszćj z po- 
łudnia licytacyja in minus przez deklaracyje opieczętowane, w których 
podług wzoru niżćj podanego, chcacy licytować to przedsiębiorstwo, 
zamieszczą wyraźnie liczbami i literami kwotę niższą od powyżćj usta- 
nowionćj, za jaką kto takowe uskutecznić zobowiąże się, i deklaracyję 
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swoją w miejscu i czasie do licytacyi oznaczonych złoży, Vadium zaś 
ZIR, 12 m. k. w Kassie głównój Szpitala Braci Miłosierdzia ;— inne wa- 
runki w miejscu gdzie licytacyja odbędzie się, tudzież kosztorys, każdego 
czasu w godzinach kancellaryjnych są do przejrzenia. 

Kraków dnia 15 Października 1853 r. 


Za Predydującego WasILEwski. 
Sekretarz Tyralski. 


Wzór Deklaracyi. 

Stósownie do Obwieszczenia Dyrekcyi Ogólnćj Szpitali M. Krakowa 

pod dniem 15 Października r. b. do Nru 678 ogłoszonego, składam ni- 
niejszą deklaracyją, mocą którćj obowiązuję się pompę w gmachu Szpi- 
tala Braci Miłosierdzia, wedle kosztorysu przez C. K. Budownictwo na 
dniu 7 Września r. b. sporządzonego za ZŁR. — m. k. w czasie wa- 
runkami licytacyi oznaczonym urządzić, nadmieniając, że warunki licytacyi 
odczytałem, te przyjmuję, i Vadium ZłR. 12 m. k. w Kassie Głównej 
Szpitala Braci Miłosierdzia złożyłem. 


Ner 679. [526] 

DYREKCYJA OGÓLNA SZPITALI MIASTA KRAKOWA. 

Mając sobie rapportem Rady Szczegółowej Szpitala Braci Miłosierdzia 
pod dniem 26 Września r. b. do Nru 192 zdanym, przedstawioną po- 
trzebę reparacyi i odnowienia facyjaty Kościoła szpitalnego, tudzież urzą- 
dzenia nowéj podłogi w zakrystyi tegoż kościoła, wedle kosztorysu ©. K. 
Budownictwa z dnia 19 Lipca r. b. oceniającego roboty powyżćj wy- 
mienione na ZŁR. 267 kr. 94 m. k.;— Dyrekcya Ogólna podaje do wia- 
domości powszechnćj, iż na wypuszczenie w entrepryzę uskulecznienia 
tych robót, odbędzie się w Jój Biórze na dniu 4 Listopada r. b. od go- 
dziny 11tej do iszćj z południa licytacyja in minus przez deklaracyje 
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opieczętowane. Deklaracyje te mają być napisane podług wzoru niżej 
podanego, w których licytujacy to przedsiębiorstwo, wypiszą liczbami i 
literami cene niższą od ustanowionćj, za jaką roboty kosztorysem objęte 
zobowiażą się wykonać, i takowe w miejscu oraz czasie od odbycia 
licytacyi wskazanych, — Vadia zaś po ZŁłR. 27 m. k. w Kassie Głównej 
Szpitala Braci Miłosierdzia złożą. Główniejsze warunki tego przedsię- 
biorstwa są następujące: że roboty kosztorysem wykazane mają być 
z wiosną 1854 r. rozpoczęte, a najdalej do dnia 30 Czerwca t. r. zu- 
pełnie ukończone, materyjał zaś, mianowicie deski na podłogę do za- 
krystyi w dni 24 po zatwierdzeniu deklaracyi zakupione, ochyblowane, 
i w gmachu szpitalnym przez czas zimowy dla wyschnięcia złożone; — 
nakoniec, że od licytowania tego przedsiębiorstwa Starozakonni wyłą- 
czają się; inne warunki w miejscu gdzie licytacyja odbędzie się, tudzież 
kosztorys powyżćj wspomniony, każdego czasu w godzinach kancella- 
ryjnych odczytać można. 
Wzór Deklaracyi. 
Odnośnie do Obwieszczenia Dyrekcyi Ogólnćj Szpitali M. Krakowa 
z dnia 15 Października r. b. Nr. 679 składam niniejszą deklaracyją, mocą 
którćj obowiązuję się facyjatę kościoła Szpitala Braci Miłosierdzia wedle 
koszlorysu przez C. K. Budownictwo na dniu 19 Lica r. b. sprorządzo- 
nego zreparować i odnowić, tudzież urządzić nową podłogę w zakrystyi 
tegoż kościoła za ZŁR. N. N. m. k. z tćm nadmienieniem, że warunki 
licytacyi przeczytałem i zrozumiałem, te przyjmuję, i Vadium przepisane 
w Kassie Szpitalnćj złożyłem. 
Kraków dnia 15 Października 1853 r. 
Za Prezydującego WAsILEWski. 
Sekretarz Tyralski. 


